جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2089 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأ 
المديرية : الرصافة الثائية نج راسة المتوسطه / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدورسة: ثانوية الكوثر الأهلية للبنات 


]90 إبنين لبيل صانق مزعل | 62 | 72 | 64 | 70 | mm | mm‏ 
| 2| 92200902 | دانيه محمد عب الستار مودي | | 57 | 75 | 60 | 50 | mm‏ | 
3 ]09002 | دنيا احمد سايم محمود 0 | 62 | 62 | 6 | 55 | Cm | mm‏ 
4 | 922009004 | رقيه يدر قاضلحسين _______| 84 | 8 | 61 | 8 | mn | mm‏ 
5 | 09005 [زهاءقسومصد يلال | 80 | 85 | 62 | 80 | aur | mi‏ 
| © | 09006 [زيتبرا جر عران | 95 | 82 | 86 | 79 | mm | mm‏ 
| 7 | 220007 إزينبعزيزييوىكظم 2 | 94 | 92 | 10 | 100 | تج | e‏ 
8 | 922009008 | ساره عمار علي عبدالصين 2 2 | 78 | 92 | 84 | 20 | mm | mm‏ 
9 | 220009 | طيبه مهند علي عبد الحسين 2 2 22 | 92 | 100 | 93 | ا9 | تت | mm‏ 
| 0900 | قاطمه محمد جسمعيدى ‏ | 67 _ | 87 | 79 | 9 | mn | mm‏ 
| 22 | فنك عبد لاسر داود سان | 85 | 92 | 6 | 8 | u | mm‏ 
022 _| فرج غانم مديخ من | 84 | 89 | 87 | 84 | mm | mm‏ 
5 | 92200013 | مریم نور عدا قشل | 84 | 96 | 100 | 100 | ت | a‏ 
4 | 9220014 | يقين امد مصديوسف 0 | 62 | 85 | 50 | 5 | mm‏ | 


نسبةالنجاح | سا 


_ سشرعيت | اتلجعين | اعون | اتسين | اتسية سوا 









برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


